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上 海关 北 屠 家 烽 路 宪 你 里 四 四 号 际 兆 妆 


《280 问 ) 晶 管 收 香 机 > 可 用 喇 听 否 ， 如 果 可 以 的 ， 用 有 种 要因 ， 
及 那 种 时 守 管 最 好 ， 站 且 能 狗 放 得 清晰 半 亮 否 。 

( 管 ) 单 管 机 力 太 小 ， 不 能 放 喇 叹 。 、 

《281 癌 ) 骂人 有 一 座 单 营 收 香 机 ， 摧 容 管 是 用 109 ， 收 埋 也 颇 罗 
亮 ， 不 过 甲 电 支 正 负 极 须 倒 接 ， 然 后 能 勉 收 得 清晰 ， 否 旭 很 
嘲 杀 。 问 是 何 征 糙 改 ;不知 粮 路 错 否 ， 如 此 接 法 人 认 趴 空 管 有 
害 否 (图 略 ) 

< 答 ) 束 图 万 双 回 路 式 抵 再 生 力 之 收 昔 机 ， 想 因 半 下 脊 未 豆 过 
更 猴 之 收 香 机 ， 所 肪 觉得 很 满意 。 请 照 芮 空 管 合 组 粮 路 图 中 
第 九 ， 症 及 十 七 页 合 余 起 来 之 三 回路 称 路 图 ， 加 一 再 生 力 
入 圈 ， 则 收音 更 下 且 更 国 。 再 所 用 电池 ，” 照 图 赣 不 反 接 ;最 
好 改 一 改 ， 甲 电 正 极 仍 接 桶 榴 回 路 ， 负 柄 接 电 阻 ， 不 必 再 技 
他 处 ， 乙 电 负 极 接 甲 电 正极 试 之 o 做 于 第 一 期 第 一 问 。 

《282 问 ) 一 般 放 大 的 收音 机 ; 检 波 的 昌 究 管 ， 是 否 一 定 要 与 放大 
中安 管 一 样 相同 。 壁 如 用 109 的 芮 窑 管 现 作 检 波 ， 可 否 用 同 
式 他 种 牌子 惧 空 管 放 大 。 王 且 第 二 一 第 二 航 放大 的 抽空 管 ， 两 
只 可 和 否 用 不 同 牌子 的 算 窒 管 。 

:( 答 ) 芮 空 管 不 论 牌 子 ， 牌子 在 於 婴 造 之 优 劣 ， 最 要 者 芮 空 管 
寿 极 电压 要 相同 5 例如 用 一 个 伏 腕 条 极 电 压 者 ， 当 然 在 同一 
机 内 ， 多 用 一 伏 股 之 抽空 管 o。 再 次 之 ， 跌 是 同样 炎 极 电压 之 
抽空 管 ， 但 因 其 构造 不 同 ， 划 检 波 ， 及 高 遇 波 低 过 小 放大 所 
用 曝 空 管 ， 亦 须 别 其 位 置 而 用 。 欲 要 疡 沟 ， 未 航 可 用 强力 放 
大 时空 管 。 如 用 新 式 芙 空 管 ， 则 检 波 及 第 一 毅 放 大 ， 用 430 


( 问 ) 先生 我 要 圈 无 精 电 收 灵机 在 何 处 圈 
( 答 ) 请 到 英 租界 湖北 路 四 十 三 号 明 让 买 

















个 入 下 六 一 年 四 月 五 日 


昌 ， 未 级 用 431。 
上 上 海 芝 果 路 十 五 号 上 海 唱机 公司 
， (283 问 ) 有 克 氏 三 管 机 : 收 XGA 五 时 ，XGX 之 音 ， 不 能 隔 并 六 
有 何 法 子 。 
( 答 ) 第 一 原因 ， 乱 XGX 之 波长 驴 关 第 二 因 芙 公 司 太 近 XGX 
， 在 其 电 放 之 下 ， 所 已 扰 法 隔 除 。 


”上 海 裤 山 路 是 泰 里 六 号 张 文 源 
(284 问 7 乙 电 压 用 多 用 少 ， 有 何方 法 铀 和 节 如 意 。 


，( 答 ) 延 需 克 每 节 电 池 之 头 上 ， 儿 一 综 ， 检 波 乙 电 之 搂 违 入 
全 , 可 旬 一 小 铜 来， 以便 水 段 接 违 。 
(285 间 ) 。。 电压 变换 器 ， 是 牙 在 何 七 ， 如 何 用 法 ， 有 何 并 保 。 
( 答 ) 电压 交换 器 ， 有 三 个 接 粮 柱 。 当 中 一 个 接 穆 柱 ， 接 桶 极 
回路 ， 其 余 二 个 搂 甲 电 之 正 负极 ， 用 以 调节 柱 极 之 电位 ， 此 
器 在 高 过 波 放大 级 上 见 功效 。 
《286 间 ) 。。 收 外 款 香 乐 ,本 塌 同时 播 香 ， 每 被 本 坊 拔 他， 有 何方 法 
避 免 。 
( 答 ) 收 香 机 可 加 高 肖 波 放大 ， 划 收 程 涉 而 遗 择 性 亦 佳 ， 印 容 
易 分 开 。 
上 海 仁 记 路 症 五 号 张 隘 


《287 间 ) 在 天 多 进 角 一端， 加 置 :00085MFD 5 可 绥 储 记 器 ， 二 十 
直径 ， 二 十 八 号 秒 包 糠 四 十 圈 一 只 ， 时 庆 收 香 乐 有 和 否 妨碍 。 


人 答 ) 此 答 注 波 器 ， 加 入 使 用 巷 佳 ， 可 以 卉 加 选择 性 ， 扰 妨 碍 
渤 上 海 老 北 站 和 倚 浜 四 十 一 号 王 志 善 洲 
〈288 问 ) 部 人 有 单 管 机 ， 趴 鹤 管 用 201 A 成 续 颇 佳能 收 本 壤 
, 及 日 本 JOAK 之 播 香 ， 杭 州 路 能 收 到 ， 但 不 基 清 新。 和 粮 路 
照 附 来 之 图 《图 略 ) 狼 球 用 蛛 罗 式 。 现在 要 阐 如 何 使 杭州 播 
得 邮 清 爽 ， 再 此 种 线路 ， 最速 能 收 何 锚 5 


( 间 ) 明 这 是 新 闻 是 老 店 
c 答 ) 是 并 十 五 年 航 基 店 


区 
二 





种 3 二 靶 四 二 月 5 有 


( 答 ) 照 来 图 单 管 收 理 机 ， 其 三 回路 入 轿 ， 须 能 活动 届 节 , 划 
效果 较 佳 。 欲 再 汐 亮 ， 须 加 一 般 低 过 波 放大 冯 可 。 请 参阅 合 
粗 圆 第 二 十 九 图 ， 或 亚 美 矮 禾 电 和 本 第 五 种 


上 海 城内 东 埋 办 安仁 街 品 辈 坊 三 号 东方 腿 镭 公 司 谢 锡 主 

《289 问 ) 有 Crosley Bandbox 401 号 四 管 收 藻 杰 二 套 ， 本 用 199 惕 
120 鞭 空 管 ， 现 用 三 只 A609 和 未 般 一 只 B605 合 用 否 。 访 机 买 时 
昔 用 乾 电 ， 现 甲 电 用 昔 电 池 ， 乙 两 电 用 代 乙 电 ， 不 知 改 用 电 
之 和 后， 芙 空 管 是 否 有 更 换 之 必要 更 换 芙 空 管 之 后 ， 能 否 收 
到 较 带 之 播 理 ， 亚 请 示 扶 罕 管 之 号 数 。 

( 答 ) 所 换 趴 窒 管 亦 可 用 ， 上 列 电 池 换 后， 人 
要 。 者 换 新 式 趴 空 管 430 三 只 与 431 一 只 ” 划 用 电 省 而 光亮 


《290 问 ) 天 粮 气 装 在 宝 内， 铺 示 装 法 ， 生 电 糠 之 粗 萌 。 又 户外 天 
“ 尘 ， 与 室内 天 糠 何者 篇 佳 " 





《 答 ) 天 舟 装 在 室内 ， 只 须 用 十 八 号 皮 粹 ， 沿 室 之 四 过 交 紧 ， 
狗 需 三 十 公 尺 。 卢 外 天 和 贸 之 效力 2: 比 室 内 天 贸 之 效力 可 以 大 
数 倍 ， 因 地 位 高 而 空旷 ; 

《291 阅 ) 在 箱 上 有 Acuminator 小 柄 何 用 ， 欠 收录 机 欠 有 何 用 。 


《 答 ) Acuminator 辣 Vernier 一 样 解释 ， 中 女 译 香 奇 雾 器 ， 用 
以 作 精 和 之 调节 ， 使 收 香 坟 短 。 、 
《292 疗 ) 用 此 机 车 要 收 北平 及 南京 等 ， 可 否 再 装 附 件 o 
《 答 ) 此 机 收 北平 肖 可 ， 但 须 装 上 户外 天 和 粮 :南京 冯 使 改装 后 冰 
不 莫 易 。 
《293 间 ) 甲 志 能 否 由 电池 改 交 流 电 “， 以 省 充电 之 手 秆 。 嚼 和信 借 有 
冯 泡 充电 楼 一 只 ;能 否 改作 释 压 器 ;直接 由 交流 电 接 收音 机 =” 





。( 答 ) 甲 天 可 以 改 用 交流 这 ， 但 拒 用 交流 趴 空 管 ， 充 电机 不 能 
直接 收 告 机 。 
浙江 碳 石 米 业 小 学 华 守 恒 
〈 问 ) 花色 公道 


货物 多 
\ 答 ) 明 各 货 胸 最 


《294 问 ) 


《 答 ) 


《295 问 ) 


《 答 ) 


《296 问 ) 


《 答 ) 


《297 问 ) 


二 第 有 





如 波长 相近 之 播音 台 ， 在 同一 时 间 内 长 理 ,如 亚 美 328 公 
尺 ， 杭州 315 公 尺 ， 欲 加 酸 浪 互 栖 有 何 良 好 方法 。 

亚 美 波长 需 328 公 尺 ， 杭 州 汤 315 公 尺 ， 丛 处 地 位 因 近 杭 
州 ， 且 杭州 电力 强 ， 故 入 所 拔 。 和 欲求 分 并， 请 加 高 这 波 故 大 
; 可 增加 选择 性 。( 亚 美 与 杭州 之 波长 现 已 更 励 ) 


天 线 长 得， 对 挫 收 得 谴 近 ， 是 否 朋 了 关 傈 o 现 装 天 乏 三 
2 每 休 长 十 二 公 尽 收音 时 可 用 十 七 代 尺 ， 或 三 十 三 ， 
或 五 干 代 尺 ， 收 杭州 用 二 七 公 尺 ”或 三 十 三 公 尺 做 修 别 。 收 
南京 用 三 十 三 公 尺 ， 比 十 七 公 尺 弥 ， 但 用 五 十 公 尺 ， 则 声浪 
亦 同 ， 而 反 多 亲 贡 ， 未 知 完 以 效 公 尺 坊 宜 o 天 烷 之 方向 ， 乱 
西北 至 东南 合 否 。 

天 入 之 多 少 : 收 近 处 扰 修 别 > 收 误 故 划 以 多 根 较 佳 。 兹 
非 谓 天 称 加 长 二 乃 鹉 加 共 储 电量 天 缚 之 长 度 以 二 十 五 至 四 
十 公 尺 需 宜 ， 收 近 地 以 单条 最 佳 收 这 处 可 用 二 休 间 样 长 度 
之 天 和 烷 ， 两 端 均 联 接 ， 以 加 其 储 电 量 5 天 棕 引 入 乏 ， 以 对 


-发 昔 台 瑟 向 笃 最 佳 ， 溺 如 在 每 不 地位， 以 东北 至 西南 ， 引 入 


义 在 东北 ， 划 收 亚 美 公司 XGAH 赤 佳 

乙 种 喜 电 人 起 一 百 三 于 五 伏 胸 :哥伦比亚 牌 ， 每 日 用 三 小 
时 悉 用 三 月 从 已 用 去 士 五 伏 腕 ， 未 知 能 否 用 六 个 月 。 近 闻 
友人 言 ， 乙 种 电池 亦 有 苗 电 好 ， 但 问 大 中 华 说 是 没有 的 ， 不 
知 亚 美 公司 有 售 否 。 芒种 一 百 三 十 五 伏 股 车 电池 ， 如 要 充 一 
百 三 十 五 伏 腕 茧 电池 :能 否 将 遏 六 伏 用 以 充电 器 分 充 之 。 或 
须 另 外 实 充 电器 该 种 充电 器 亚 美 公司 有 售 否 。 


因 怖 乙 电 池 乱 外 国货 ， 到 至 中 国 僵 ， 若 在 销路 不 广 之 商 
上 店 ， 铠 已 搓 置 多 旱 ， 故 电压 易 跌 。 以 后 购 志 捍 销 路 广 之 店 曙 
买 ， 则 售 货 多 而 新 全 o 乙 种 著 电 池 亚 美 代 司 有 售 ， 若 用 充 四 
电 之 充电 器 ， 分 段 充 之 ， 则 因 电 力 太 强 ， 电 池 易 填 ， 须 另 凡 
乙 征 苦 电 池 之 充电 器 ， 亚 美 公司 可 代 观 。 

波长 多 少 ， 在 收 得 机 上 蓄 未 窟 出 。 列 度 钥 上 有 一 百度 ， 
如 收 亚 美 公司 播 理 在 四 十 二 度 不 ， 薄 未 知 僻 三 百 仆 三 公 尺 。 





〈\ 问 ) 自己 闭 楼 器 零件 有 配 否 
( 答 ) 明 到 扰 草 大 小 雪 件 均 有 - 


一 一 委 氏 玫 有 人 例 答 莹 个  ， 











第 二 于 2 二 二 和 华 四 肖 瑟 日 
波长 能 否 用 别 种 机 件 ;或 算 销 算出 波长 礁 数 。 
( 答 ) 收 香 机 上 之 刻度 抒 ; 不 过 入 -- 征 镖 让 ,使 第 一 浆 轴 整 之 后 


?下 灵 易 基 钢 刺 。 者 欲 知 波长 ; 须 用 波长 计 Fredquency NMeter， 
考 用 算术 算出 ， 至 少 亦 须 有 标准 之 储 电 器 ， 或 诱 潮 粮 圈 〈 印 
已 校准 者 )22 二 者 之 一 。 
《298 癌 ) 收 短波 二 收 长 波 克 ， ; 往往 今夜 在 第 稻 度 上 ， 明日 开 同 度 
数 ， 划 不 冯 贡 息 .o 有 否 别 种 方法 ， 在 短 时 间 内 邹 可 收 到 。 
( 答 ) 此 项 问题 ， 须 先 请 注意 该 电 训 播 香 鸡 期 ,或 通 不 播音 ， 
则 当然 收 不 到 。 照 名 人 试验 中风 轧 准 ， 但 不 外 二 三 度 之 内 


上 海北 河南 路 怡 如 里 一 三 三 号 深 

《299 间 )” “有 夏 石 机 一 具 ， 上 海 荐 亚 美 XGA 百 最 清楚 ，XGX 次 之 
》 且 能 分 别 其 同时 之 播 昔 ， 2 区 将 原 楼 改装 至 浦东 杨 思 格 地 方 
” 绝 肉 申 王 里 天 和 综 三 休 每 休 三 十 七 公 忌 ， 引 入 粮 二 人 条 至 屋 ” 
内 ， 合 需 一 根 ， 通 到 机上。 地 粽 一 根深 大地 下 和约 一 公 尺 。 自 
天 狼 通 至 楼 上 和 合 ; 所 得 结果 XGA 互 之 播 秋 其 微 。 至 区 XGX 更 
轻 : 不 解 何 故 。 鞭 同 一 机 器 ， 在 上 海 干 分 清楚 。 何 故 在 浦东 
不 能 丽 清 楚 。 5《〈 甲 ) 是 否 天 稼 与 引 大 独 间 之 接 腾 不 父 。 co (C) 是 
否 引 入 糠 二 休 合 借 不 不 有 。( 两 ) 是 否 地 穆 入 地 不 深 。( 丁 ) 是 
否 固定 矿石 不 能 用 饼 误 距 此 。( 戊 ) 固 定 矿 石 机 最 适 可 收 多 少 
里 o( 己 ) 鄙 人 之 矿石 有 无 补救 法 o 

《 答 ) 所 称 情 形 ， 屁 非 矿石 不 好 :天 入 之 接 联 处 应 查 过 ， 地 久 
可 加 深 至 二 公 尺 或 多 些 ， 其 最 大 原因 铠 在 调节 器 ， 因 合 机 在 
上 海 能 东 开 XGAH 与 XGX ， 天 和 粮 同 路 与 次 级 同 路 之 迎 圈 ， 
距 雌 必 速 ” 携 至 浦东 上 时， 可 移 近 之 。 跌 导 择 性 稍 减 ， 但 因 几 
播 香 吝 坟 速 ， 不 致 十 分 相 援 。 而 声浪 可 加 高 。 2 矿石 机 所 收 距 
内 ， 绢 秽 播 理 人 台 之 电力 大 小 而 决定 


上 海 方 浜路 留 你 坊 三 号 颜 汝 枯 
(300 问 ) 今 气 弄 单 管 机 一 只 ,用 三 同 路 式 粽 圈 ? 可 殉 储 电器 租 .0005 
者 ， 猕 圈 用 一 英寸 直径 鹏 管 ， 用 三 十 号 洪 包 入 压 线 悉 图 
( 问 ) 水电 途 去 充电 麻烦 用 何 法 便利 
( 签 ) ”向 明 涉 丑 充 电器 在 家 充 最 便利 
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《 答 ) 此 笋 轿 实验 此 未 试 过 :但 照 书 中 算 来 ， 初 航 构 需 二 十 
:次 攻 一 百 二 十 图， 再 生 力 线 圈 六 十 圈 ， 效 力 如 何 ， 不 能 : 
确 2 请 参阅 本 刊 第 从 期 集锦 中 之 义 圈 检 查 胡 。 

《3801 间 ) 高 过 波 与 低 遇 波 其 分 别 车 何 。 

( 答 )  ”，” 交 法 电 一 秒 猎 内 有 ER 称 乱 高 过 波 。 一 - 
- 划 遇 波 数 忆 下 者 ， 称 需 低 遇 波 。 


《302 半 ) _ 调 束 式 高 遇 波 帮 礁 器 如 何 甬 千 过 


( 答 ) 届 整 式 高 过 波 狗 压 器 ， 用 三 时 直径 膝 管 ， 二 十 四 号 穆 ， 
初 航线 二 十 圈 ， 次 儿 五 十 图 ， 丝 加 一 :00046 MEF 可 区 储 电 器 
调节 之 ， 容 冰 第 六 期 本 刊 集 镶 中 要 知 册 储 电 器 之 配合 03 


上 海 杨 桂 浦 淄 江 大 学 余 长 源 

(803 间 )- 郧 入 岗 成 十 管 三 同 路 式 收 香 机 ,而 不 能 放 喇 以 ,何故 ( 花 - 

妆 也 是 很 低 须 近 豆 方 可 )。 

从 ) 一 般 低 明 波 用 事 简 太 竹 ， 用 喇叭 太 轻 ， 本 不 合用 。 

304 加 ) 。， 音 管 三 回路 式 收 和 机 ， 收 不 到 非 和 六 何故 ， 着 要 收 到 
其 条件 如 何 。 

( 答 ) 或 可 达 储 电器 之 电容 量 不 钓 ， 不 能 册 季 至 此 波长 ， 或 天 
粮 太 低 短 。 


上 海 电 山 路 东 咽 第 二 中 学 郭 永 年 
《305 间 ) 有 再 生 力 式 单 管 机 一 架 ” 照 科学 闭 书 第 二 册 ， 二 十 七 页 
十 从 圆 ， 接 糠 雳 件 ， 均 照 书 内 说 明 而 配置 试 融合 因 再 生 力 
太 弱 再 生 力 称 圈 改 颖 五 十 三 圈 钱 ， 油 讲 增高 不 少 但 是 选择 性 
不 佳 ， 往 往 收 牙 XGNE 双 刻度 盘 都 有 声 司 更 得 ， 请 示 改 良 方 
法 “。 
( 答 ) 此 傈 链 回 路 式 ; 若 天 称 稍 长 ， 选 择 性 序 朋 ;可 向 亚 美 代 姑 
购 一 只 805 号 五 片 储 电 器 ， 接 在 天 和 粮 回 路 中 可 增加 时 杰 性 


《〈 问 ) ”各 种 芙 空 管 及 甲乙 电 岁 有 否 
( 答 ) “老牌 芙 室 管 各 种 电 一 飚 俱全 


一 一 一 过 缔 梧 个 答 荣 牛 - ， 
”第 七 十 三 页 六 二 年 四 月 五 日 








《306 问 ) 上 机 收 竺 时 用 单 天 和 烷 ， 长 十 五 公 尺 ， 溃 引入 和 粮 计 二 十 七 
公 尺 收 节 ， 导 择 性 非常 佳 ， XGNE 和 与 XCBL 可 以 分 清 : 但 调 
节 很 感 困 妾 ， 再 生 力 稍 大 ， 往 往 发 吓 ， 稍 小 昔 郊 就 减少 收 
日 本 时 ， 人 体感 应 很 大 : 手 厂 收音 楼 便 成 采 声 ， : 请 闭 除 加 铝 
置 外 ， 有 和 扰 别 法 可 免 。 

《( 答 ) 玫 乃 当然 之 情形 ， 须 用 金属 里。 

《307 问 ) 乱 何 杭州 不 能 收 到 ， 访 收音 机 用 忆 199 黄 空 管 ， 请 问 同 

UX199 有 何不 同 ， ; 仿 军 上 计 最 高 屏 概 电 胡 仿 人 十 伏 觅 ”何以 
盒子 上 坑 是 一 百 伏 觅 。 


( 答 ) 杭州 收 不 到 ， 忍 天 入 尔 佳 ,199 身 UX 199 之 从 到 不 同 
o 请 照 仿 单 用 之 可 也 ， 乙 电 小 些 不 致 损 填 o 
上 海 海防 路 九 号 仁 杰 许 


(308 问 ) “区 有 三 同 路 直 流 电 收 君 机 一 只 ， 今 欲 将 他 改 成 用 交流 电 
， 但 是 所 用 之 时空 管 ， 此 篇 UX201A， 故 今 大 理想 中 附 上 奇 
一 纸 ， 不 知 可 否 合用 。 


(第 三 OO 从 问 ) 





VVVz 此 -和 埋 40LA 


工 工 乱 413 层 了 奔 器 人 1 ， 又 135 尽 
IT2 息 : 电 源 继 际 :器 Sn 人 ss 了 S 
( 答 ) 茹 来 图 亦 可 用 ， , 但 帮 压 器 柱 回 路 应 回 择 甲 电 鱼 极 ， 安 阅 


改良 之 如 几 上 。 " 参阅 亚 美 乱 电 倘 本 第 十 种 


( 问 ) 收 香 机 欲 不 用 乙 电 有 何 办 法 否 
( 答 ) 明天 有 代 乙 电器 可 直接 电 杷 电 














《309 问 7 集 然 此 图 可 用 ， 或 夭 有 错 避 ”请 芯 空 毛 中 指明 @ 或 不 用 
电 耸 爸 枉 器 ， 在 代 乙 志 香 面 ， ; 再 铸 铀 穆 大 直接 电 胆 株 球 上 ， 

不 知 可 兰 。 

( 答 ) 在 代 乙 电 之 胡 压 器 上 ， :加 一 黎 略 可 用 此 团 可 用 ， ; 鲁 
处 已 讼 308 问 答 覆 o 

(310 问 ) ”短波 接 熏 跨 所 收 得 之 香 乐 ， 时 蝎 时 者 ， ， 不 知 收 短波 味 庆 
有 之 情形 ， ; 或 收 香 机 之 天 绢 斤 动 ， 请 详 述 之 。 

《( 答 ) 因 距 多 让 ， 抽 地 向 所 人 仙 化 ， 亦 尼 和 之 ， 苦 天 穆 格 海 相 

致 之 " 


玫 州 理 站 大街 世 年 梧 大 S 十 一 号 季 善 初 


《311 间 ) ， 有 Majestic 作 管 交流 电 长 波 收 香 机 一 一 架 ， 意欲 装置 短波 
收音 机 读 顷 器 一 架 ， ? 做 法 能 否 照 第 八 种 直流 电 接 种 器 笼 本 改 
造 ， 或 他 种 乞 本 。 

( 答 ) 取 第 从 各 条 本 不 能 史 用 ， 请 照 _ 九 三 〇 年 七 月 份 OQST 杂 
旗 上 ， 第 八 真 之 短波 接续 器 装 喷 万 能 合用 

《312 间 ) 日 管 拓 波 收 理 机 由 法 ， 人 直流 电 雨 种 ， ” 均 请 介 


癌 和 本 

《区 本 ,请 随时 看 OST 灯 起 此 杂 读 专 讲 短 波 机 ， 
故 或 有 发 表 。 

上 海 新 闻 祷 束 首 姚 顺 泰 包 行 沈 鹏 泉 


《313 问 ) 前 日 在 亚 美 公司 买 一 高 过 波 释 礁 器 ， 但 此 牧 围 延 有 四 个 
粮 ， 其 装置 接 粮 不 能 知之 ， 可 要 用 储 电器 调节 否 ， 膛 是 装 
在 检 波 眉 的 ， 还 是 在 放大 段 的 。 

( 答 ) 此 万 501 号 调整 式 伙 压 中 ， 白 粮 之 外 端 接 屏 极 ， 内 端 接 
乙 电 5 旷 稳 外 端 接 穆 极 ， 内 总 接 柱 极 。 应 加 可 黎 备 电器 ， 检 
小 殿 食 搞 大 女 红 能 礁 用 。 

《314 间 ) 。， 吕 大 有 一 只 六 伏 觅 电池 ， 傈 他 不 移 用 无 称 电 上 ， 因 二 杜 

电池 已 摄 , 不 能 应 用 ， 亚 美 公司 能 知 修理 。 


( 问 ) ”长波 短波 交流 直流 楼 器 何 店 货 多 
( 答 ) 新 式 长 短波 交 直 流 机 器 明 ; 让 最 调 











证 七 二 天 页 人 风月 二 可 

( 答 ) 可 以 修理 。 

二 海南 市 王家 码 球 徐 松涛 

(315 间 ) 如 装 二 只 趴 空 管 机 ， 用 何 种 期 空 管 需 最 佳 ， 何 七 有 代 
( 答 ) 430 ) 工 -210 , L-410 ，WX-12 等 ， 用 电 和 经济， 效果 亦 佳 

” 亚 美 公司 有 和 仿 。 

(316 问 ) 该 机 甲乙 电 须 多 少 ? 考 用 圆 藤 电 须 多 少 ; 孝 不 用 电 可 否 。 
( 答 ) 考 用 430 ，IL-210 芙 空 管 ， 风 甲 电 用 著 电 池 一 模 ， 老 用 


VWX-12 旭 圆 北 电 一 简 2 工 -410 则 用 三 简 圆 兹 电 ， 或 草 电 池 二 
情 ， 乙 电 用 二 十 二 全 符 四 十 五 伏 觅 。 用 凌空 管 必须 用 电 。 

(317 问 ) ”前 由 枉 美 公司 搓 来 ， 推拉 粮 圈 二 只 ， 如 何 接 法 。 

( 答 ) 二 枚 粮 板 线 三 粮 圈 才 ， 则 图 数 少 者 搂 大 天 地 粮 ， 多 者 搂 
福 同 路 ， 四 称 加 者 缕 屏 回路 ， 藻 作 不 明 唆 ， 请 看 亚 类 迄 本 第 
三 种 CO 

上 海 犁 树 浦 池 江 只 中 唐 乃 添 “ 

(318 闻 ) 表彰 不 清 业 ， 有 何 法 使 之 改善 。 

( 答 ) 瑶 童 不 清楚 ， 大 概 收 香 机 各 件 质 料 不 佳 ， ,请 改 用 优等 货 
品 ， 党 能 改善 。 

上 海川 公路 永 庆 里 七 号 鳃 女 柏 


《319 问 ) 矿石 收 理 楼 ， 有 了 叶 收 香 很 法 测 是 清楚 ， 但 有 了 叶 能 到 差 不 
多 不 能 贡 到 ， 不 知道 有 什么 晤 病 。 天 粮 是 装 在 屋顶 上 面 ， 长 
短 约 有 九 十 多 尺 ， 接 稼 是 接 在 天 精 一 端 ， ; 引入 乏 有 SeE 尽 
左右 ， 有 和 否 别 的 原因 ， 曙 详 告知 

( 答 ) 未 知 在 何 种 情形 时 收 君 低 弱 ， 若 在 天 雨 时 ， 妈 傈 天 称 纪 
比 不 佳 。 知 在 某 机 件 移动 时 ， 人 焉 矿 石 个 佳 
， 请 逐 件 检 查 之 o 


上 海 法 租界 皮 人 人 贺 


( 问 ) 和 欲 做 小 发 昔 机 研究 人 
( 答 ) 自 五 瓦特 起 至 最 大 材料 明 带 均 有 本 





一 二 缔 芝 个 符 芝 了 HL 
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(320 间 ) Crosley 两 管 收 香 机 ， 凌 空 管 是 RCA201A ”蛛网 乡 圈 二 
个， 可 以 推进 拉 赎 ， 甲乙 电 十 分 充足 ， 但 是 甲 苗 电 池 大 钓 用 
三 十 小 时 后 二 芙 空 管 渐 喇 ， 冲 香 渐 低 落 。 当 然 决定 是 电力 不 
是 之 故 ”和 伦 经 新 志 充 是 换 上 上 >， 不料 和 中空 管 亮 三 四 秒 鳃 后 葛 不 
亮 了 ， 喇 叹 当 然 豪 续 疙 贡 ， 不 知 何 故 。 
Se 大 概 册 中 有 磅 称 ， 电 流 走 短路 ， 请 检查 除 轴 空 管 闲 检 之 
外 ， 午 有 何 稼 通联 甲 电 之 两 极 否 。 


下 海南 市 驯 马 路 业 委 里 一 号 朱 贯 妊 


《321 癌 ) “时常 在 问答 季 月 中 云 ;0005 了 型 合计 器 ， 但 不知 : :0005 
是 龙 片 ，.0003 是 要 片 。 








( 答 ) ”不 二 定 是 灼 片 ， , 四 片 子 天 小 距 几 这 近 竺 有 了 关 傈 ， 购 蛙 须 
欧 明 其 容量 。 

《322 间 》 高 过 波 儿 圈 ， 如 用 蛛网 式 者 ， 与 用 受 木 管线 成 者 ， 其 效 
”用 有 然 分 别 。 

( 答 ) 扰 分 别 “* 


上 海 此 宫 路 太 下 街 三 〇 六 号 瞩 蔽 号 卫生 元 
(323 问 ) 做 不 Crosley 52 号 ， 三 管 收 示 机 ， 收 下 本 增 各 播音 台 ， 
非常 清 郊 ， 但 从 未 收 到 外 场 之 播音 。 天 粮 有 -一 百 除 尺 之 长 ， 
内 屋顶 多 二 十 尺 高 ， 测 有 何 种 方法 ， 可 能 补救 收 匠 外 才 。 
( 答 ) 有 厢 当 能 匠 得 ， 至 少 可 收 日 本 ， 大 概 铜 整 不 合法 ， 或 因 跑 
择 性 不 佳 ， 需 本 境 播 音 所 迁 蕉 。 
(324 半 ) “楼 内 之 磷 压 器 ， 哮 党 损 壤 ， 可 有 何 征 坟 法 保 扩 之 "再 于 
和 后 可 否 修理 。 
( 答 ) 洲 每 日 使 用 ， 收 香 机 时 在 北 燥 碟 ， 可 不 致 损坏。 老 损 壤 
-向 亚 美 代 司 祷 一 新 称 轿 换 大 之 。 
(825 间 ) 机 内 用 UX 201 站 空 管 ， 自 从 买 后 榴 有 一 月 ， 但 机 内 三 
只 中 有 一 只 非常 名 。 有 无 损 壤 ， 和 与 机 件 内 有 无关 傈 。 
( 答 ) 大概 是 未 一 只 凌空 管 ， 或 因 己 电 大 高 ” 可 加 两 电 己 料 正 
之 6 


〈 问 ) 船 中 所 用 收报 发 邦 机 莫 材 料 有 否 、 
〈 答 ) ”明天 另 设 专 做 此 种 楼 器 材料 工程 
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吴 松 中 新 路 一 寺 _ 号 汪 帮 洲 

(826 间 )】 “天 粮 不 用 铀 条 而 用 给 综 ， 未知 能 否 收 划 。 骨 卡 天 角 是 二 
根 蓄 行 ， 东 古 向 合法 否 

-人 ( 管 ) 锥 条 只 亦 潮 电 ， 不 过 阻力 未 大 不 合用 。 售 碟 天 角 可 用 。 

浦东 娴 泥 滤 十 天 号 夏 金 生 

(327 问 ) 。。 吕 信 照 图 所 里 之 单 管 机 , 收 吏 XCBI 极 午 ， 然 加 於 XGT 
) XGNE 及 XGX 等 香 基 低 ， 且 时 常 混 秽 二 不 能 分 开 o 收音 


机 是 色 回 路 式 ， 天 辰 同 路 三 十 圈 ， 桶 同 路 八 十 圈 ， 可 磷 储 电 
器 用 .00025 ME 。 


<《 管 ) 狠 转 不合， XCBL 因 近 和 而 汐 ; 其 依 电 吉 因 未 能 调节 至 其 
波长 ， 改 若 基 轻 请 参阅 本 刊 第 天 期 各 路 二 百 租 之 第 九 种 改 
让 发 必 汪 

(328 问 ) ““ 照 此 种 收 香 机 ， 焦 能 收 基本 境 ， : 微 收 更 外 坟 ， 须 加 何 种 
另 件 ， 电 告 。 

人 答 ) 者 改 内 再 生 力 式 即 好 , 请 参阅 以 前 本 刊 问答 ， ; 及 多 路 图 
二 百 种 。 

(329 半 ) As 

否 。 这 

( 花 ) 单 管 机 可 收 条 外 雹 ， 车 加 高 遇 波 所 大 ， 收 外 埠 更 佳 " 

上 上 海 莫 泵 唱 路 许 惯 亦 - 


《330 间 ) ”GE 牌子 翻 幅 释 故 器 上 : 有 四 个 螺 革 接头， 雨 个 接 藉 写 
A 字 ， 两 个 接头 写 P 字 。 涛 说 P 池 是 Primary 之 和 缩写， 旭 A 又 
是 何 字 之 稿 写 “电流 通过 AA 或 PP， 其 电压 不 减 风 此 态 
洲 圈 基 粗 之 伍 o 锥 以 火 花 (Spark) 而 论 ， 则 AA 大 礁 PP 班 汪 
奈 器 应 如 何 护 法 > 人 乞 详 告 知 o 

< 答 ) 先生 所 有 者 用 ”Magnet Madulator' 郝 压 器 ”AAA 两 字 捷 
在 天 镖 回路 ，PP 乃 应 人 简 进 车 


〈 问 ) 漆 包 赵 包 狼 包 紫铜 线 天 地 往 有 否 
( 答 ) 最 交 最 粗 人 双 层 单 层 明 到 均 人 多 





一 过 人 发 梧 舍 符 荣 了 


第 二 汪 元 其 写 : 六 一 年 四 月 十 日 








”上 海 小 南 门 适 让 张 以 芬 

(331 问 ) 天 本 星期 一 问答 部 和 节目 时间， 回答 OST 杂 话 1 
七 月 期 ， 第 人 页 内 载 有 短波 装配 粮 路 图 。 此 种 过 期 杀 蒜 
美 代 司 现 在 谷 有 存 本 否 。 

和 ) 钢 从 有 ， 不 过 需 数 基 少 


,上海 西门 大 吉 路 吉庆 里 一 号 王 文 彬 


《331 问 ) 现 用 三 回路 式 收 各 机 ， 三 狗 低 明 波 放大 ， 用 A 409 鞭 空 
: 管 ， 用 电 多 加 一 储 志 器 作 天 称 ， 收 本 坊 基 乱 清 晰 ， 吐 择 性 亦 
极 好 。 日 本 播 吾 亦 有 一 二 外 可 瑞 ， 发 理 高 度 亦 好 。 但 俩 州 南 
束 天 津 等 台 播 音 ， 和 从 未 匠 得 "是 以 插座 检 波 之 前 ， 再 加 高 过 
波 放 大 二 级 ， 所 用 '0005 MF 可 克 储 电器 不 知 帮 压 器 之 直径 
“各 之 圈 数 应 各 多 少 
( 答 ) ，， “高 届 波 释 压 器 用 三 时 直径 胶管 ， 士 四 号 粮 ， 初 乡 十 五 图 
” 考 用 从 天 和 粮 回 路 应 得 二 二 图 ”次 航 此 需 五 干 圈 。 (〈 贿 阅 本: 
刊 第 六 期 第 二 三 三 问 ) 
《332 间 ) A 409 芙 空 管 ， 其 说 明 另 计 可 用 从 高 届 波 放大 确 否 。 
《 答 ) 昭 磅 明 尼 做 ”该 不 致 普 o 
《333 问 ) 末 航 用 UX 一 120 凌 空 管 ， 成 绩 是 否 较 A 409 好 。 
( 答 ) 是 。 


上 海 老 北 门 内 此 非 路 四 二 一 号 徐 笑 赤 

(834 问 ) 前 并 亚 美 公司 答 团 革 君 欧 问 ， 欲 未 收 项 加 大 ， 可 用 强力 

” ， ， 提 大 芙 空 管 ， 不 知 此 种 所 宏和 营 ， 是 否 贡 香 能 加 大 。 夫 伏 股 电 
力 者 有 和 否 。 又 并 收 处 外 境 播 香 ， 欲 其 加 大 ， 可 加 再 生 力 蒜 

圈 ， 此 种 称 圈 ， 亚 美 公司 岗 就 老 有 出 售 否 。 

( 答 ) 此 种 情形 ， 须 视 其 收 香 机 如 何 而 决定 ， 不 能 一 概 而 论 。 
否 旭 张冠李戴 ， 亦 不 合用 。 若 用 强力 趴 空 管 ， 可 增加 便 理 交 
亮 ， 但 其 乙 电 池 亦 须 增加 ; 至 所 用 其 空 管 所 需 之 电压 。 至 话 


( 问 ) “” 明 踪 所 售 材料 傈 何 国 出 品 
( 答 ) ”美德 英 等 国 所 出 上 等 材料 




















再 生 力 乡 圈 ， 亦 须 视 其 机 是 否 应 加 ， 是否 可 加 ， 印 使 应 加 或 
可 加 ， 此 种 乏 圈 无 现成 老 ， 亦 须 视 杰 之 需要 而 配 嵌 。 
(335 间 ) 。。 合 棚 粽 路 图 (第 一 版 ) 中 之 人 十 一 图 ， 中 和 赤 压 器 ， 是 构 
压 器 挤 保 称 图。 其 所 用 达 压 器 ， :应 用 何 久 ， 三 比 一 和 天 比 一 
可 用 否 。 
( 管 ) 和 继 故 器 称 入 图 反 可 ， : 因 夫 吸 器 亦 傈 入 轿 入 让 者 < 想 介 塌 
烙 圈 郎 专 指 高 过 波 慑 压 器 而 言 ， 释 压 器 指 低 肖 波多 礁 器 而 计 
o 中 和 式 达 奈 器 ， 估 高 这 波 般 压 器 作法 可 几 阅 本 刊 第 三 期 一 
百 干 五 闻 。 贺 中 的 低 演 波 苞 原 器 ， 可 用 二 枚 三 。 五 比 -- 老 。 
《336 间 ) 三 同 路 烙 围 出 就 者 有 知 。 冯 祖 圭 先生 演 府 ， 单 管 机 公 
造 法 时 ， 述 及 攻 定 三 回路 式 收 香 机 ， 用 南航 低 尝 波 提 大。 请 
问 低 表 波 所 大 ;与 高 这 波 氢 大 ， 是 否 压 器 完全 相同 ， 因 其 
狼 路 地 位 而 定名 称 抑或 完全 不 同 。 克 开 三 管 机 ， 释 奈 器 拆 
下 ， 改 做 玫 定 三 回路 式 可 以 用 否 。 
( 警 ) 三 回路 粮 圈 ， 亚 美 公司 有 出 售 。 其 应 用 另 件 ， 亚 美 公司 
均 可 定 异 。 低 遇 波 厅 压 器 ， 与 高 尝 波 静 压 器 ， 冰 不 相同 。 共 
” 义 路 地 位 在 检 波 之 前 ， 用 高 明 波 者 ， 在 检 波 之 后 ， 用 低 角 波 
全 ， 和 和 和 作 ， 作 全 天 





放大 之 用 。 

RS ee 管 长 短波 雨 用 机 SO “ 称 路 
有 出 信 否 。 

( 答 ) 基 波 最 址 可 路 到 日 本 杭 放 小 虽 示 等 划 。 坑 路 阅 可 阅 亚 半 


艇 本 第 天 种 ， ) 丝 有 血泪 宝 样 : 


上 海 七 浦 路 九 百 七 干 三 号 陆 兆 先 
《338 阅 ) 代用 乙 电 器 ， : 能 否 同 时 用 三 机 ， ,下 刘 有 何 危 险 。 


( 答 ) 代用 乙 电 器 ， 可 同时 用 二 机 。 仅 须 其 电流 足 用 ， 兹 然 危 
险 。 但 甲乙 电 之 接连 法 须 相 同 者 否则 不 能 用 ” 
上 海关 北 淮 东 机 器 刻 张 盛 之 





《 问 ) 多 入 证 术 可 开 材 和 中 国 而 品 有 否 
人 答 ) 明 亿 本 厂 妥 造 入 由 亚 英 秦 内 者 颇 多 


筑 元 人 2 日 








《339 问 ) 科学 装 忆 第 五 册 ， 合 组 线路 图 第 一 版 第 七 十 九 图 之 电阻 
放 天 ， 搂 基 桶 极 之 电阻 ， 和 与 接 蕉 屏 极 之 电阻 ， 是 否 相同 。 阻 
这 者 干 欧姆 ”可 自 装 否 。 

二 《 答 ) -请 参阅 第 一 期 第 症 六 问 。 


《3840 问 )》 量 fMegohm 至 3Megohm ， 及 测 储 电器 之 容量 ， 自 :0001 
MEFD 至 .0LMED， 朋 用 癌 种 器 碟 此 箱 器 械 亚 美 公司 有 出 售 
否 ” 

《 答 ) 是 Megohm 者 需 VMega 》 县 人 秒 电器 者 入 Capacity Bridge， 

”” 亚 美 公司 可 代 定 。 

《341 间 ) 合租 图 第 四 十 坟 图 ， , 中 和 式 之 中 和 储 电 器 ， Ct 容 量 若 二 
， 中 和 入 圈 可 自 造 否 ， 如 何 秽 法 。 

《 答 ) 雁 半 第 三 期 第 一 百 十 无 间 ， ee 
秀 本 吕 

上 上 海 虹口 于 虹桥 境 老 街 二 百 必 用 号 将 人 是 

《342 问 ) 来 复式 乏 路 ， * 用 市 只 着 ， 何 条 数 力 最 大 ， 请 示 一 种 。 

《 答 ) 请 做 阅 亚 美 猴 本 第 四 种 。 


《3 和 8 问 ) 用 喜 电 惧 空 管 套 来 复式 可 路， 放 香 未 能 十 分 清晰 确 否 。 
因 烃 多 炙 试 验 ， 俱 未 能 如 用 昔 电 池 芙 空 管 之 满意 。 

《 答 ) 当然 是 用 昔 电 池 之 臣 空 管 : 罢 乾 电 者 埠 强 。 

《3 人 4 间 ) 有 一 种 英国 式 来 复 穆 路 ST100， 亚 美 公司 灰 有 出 售 者 ， 
未 知 用 表 电 芙 空 管 有 完美 效果 和 否 。 其 中 有 一 阻力 管 ， 休 五音 
欧姆 ， 亚 美 公司 有 和 否 。 现 斤 由 此 本， 请 详 组 说 明 。 

《 答 ) ST 100 之 系 路 图 中 ， 划 有 详细 就 明 ， 先 生 有 此 和 本 请 套 
阅 之 可 也 。 五 万 欧姆 之 电阻 ， 书 中 用 五 枚 二 十 五 艺 欧姆 之 电 
阻 赤 接 之 ， 二 十 五 葛 欧 姆 之 电阻 亚 美 公司 有 售 。 此 机 用 喜 电 
式 韵 空 管 ， 扰 好 效果 。 如 用 革 电 地 式 呐 裤 管 * 亦 须 用 纺 力 放 
大 芙 罕 管 ”期 效果 方 佳 " 


 〈 间 ) 旅行 手提 机 收音 便利 否 何不 有 
( 答 ) 明和 让 独家 轻 理 收 善 帮 便 利 非 党 





< 一 和 过 本 个 竹 荣 个 -一 


第 从 干 二 页 十 一 年 四 上 月 廿 日 








么 345 问 ) 角 式 天 物 是 否 最 有 效力 
《 答 ) 此 种 天 迷 ， 电阻 较 赶 项 式 者 驻 小 ， 其 他 振 基 分别。 


上 海 并 择 路 北 长 康 里 一 九 七 号 沈 税 生 


《346 半 ) 前 在 友人 碟 见 一 入 路 图 ， 名 Auitoplex 据 友 用 一 只 其 灾 管 
”可 用 喇 吸收 巩 : 但 不 知 可 收 长 波 或 短波 ， XGAH 及 XGX 播 
香 能 收 到 和 否 o 鞭 中 之 DuoLateral 1250 或 巧 00 Honey Comp 
Coil 亚 美 公司 可 有 了 出售 否 。 其 中 之 G. OUtional 究 傈 何 物 ， 鞭 
安 管 更 用 何 号 ，Grid Variomaeter 及 Plate Variometer 要 和 线 龙 
圈 ,是否 初 级 及 次 角 各 四 王八 圈 5 
工 答 ) 此 机 用 喇叭 放 可 ”或 有 可 能 性 ”此 机 在 欧美 ， 因 播 香 台 
” 志 帮 强 ; 故 能 放 喇 以 ”在 中 国 息 不易 。 此 楼 乱 长 波 机 ;XGAH 
及 XGX 均 可 收 o1250 及 1500Hornezr Comp Coi[ 租 二 千 二 百 五 
干 圈 及 一 千 五 百 圈 之 蜂 房 式 称 圈 ; 亚 美 公司 水 有 售 。 其 中 G 乱 
Ground 好 地 和 义 ，Optioinal 解释 非 必要 ， 意 即 地 迷 用 否 随 便 
o 站 空 管 照 刷 上 应 用 VT2 ， 考 用 UX210 亦 可 o 桶 极 和 与 屏 极 之 
释 动 波长 器 ， 共 多 圈 图 数 合 否 ， 须 视 其 直径 之 大 小 而 定 。 
<847 问 ) S.GernsbacKk 著 Radio Encyclopedia ， 是 否 即 垩 美 公 司 
所 售 之 无 称 电 百科 公 书 o 
X《 答 ) 是 2: 
《348 间 ) “” 班 简 劳 ,001 或 .002 固定 储 电 器 克 扎 着 上 云 可 除去 末 声 ， 
不 知 其 效力 究竟 如 何 ， 亚 美 代 司 可 有 出 售 否 。 
《 答 ) 束 简 方面 加 二 储 电 器 ， 确 可 减 少 杂音 ， 亚 美 公司 有 售 


上 海 尼 非 路 计 家 潜 李 家 花园 李 企 胡 


《349 问 7 飞利浦 代 乙 两 电器 三 OO 三 号 ， ， 发 出 乙 志 有 世 个 孔 自 左 
至 在， 除 最 靠 左 多 一 孔 符 负 极 外 ， 其 除 六 个 孔 各 乱 正 极 电 
.各 有 并 个 伏 腕 。 


《 答 ) 其 电压 须 视 其 进 电 之 电压 ， 及 用 站 窟 管 多 少 和 定 。 其 进 


( 问 ) 。 并 有 收 影 收 理 机 何 处 有 下 
《 答 ) “明和 让 人 备 有 式 棣 新 奇 的 出 喜 




















电 之 电压 十 减 ， 则 其 电压 亦 增 减 ， 如 芙 窑 管 多 旭 电 压 亦 减低 - 
o 大 有 之 讼 明 书 上 >: 亦 未 诸 明 电压 多 少 ， 如 和 欲 知之 ， 请 撕 杰 : 
至 亚 美 公司 ; 有 专 量 代用 乙 电 器 之 电表 ， 可 以 代 是 之 。 
， (350 问 )  “， 现 所 用 收 香 机 和 需 交 ing 80 号 ， 六 个 凌空 管 者 其 中 一 个 : 
检 波 200 A， 一 个 放大 171 A， 中 间 十 个 是 Audio ， 雨 个 是 
-Radio 均 用 ，201A 未 知 合式 否 。 又 Radio 及 Audio 四 其 空 
管 所 司 何事 又 Radio 及 Audio 译 成 非 文 是 何 意义 。 
( 答 ) 所 用 四 窑 管 均 合 ”两 只 Radio 用 作 高 遇 波 放大 ， 两 只 
Audio- 用 作 低 过 波 放 天 soRadio 篱 Radio Frequency 之 简写 : 
中 文 译 禹 高 明 波 ，Audio 起 Audio Frequency 妇 低 通 波 o 
(351 问 ) 现 有 克 氏 “Pup” 一 座 时 空 管 收 音 机 ， 能 收 杭 州 及 日 本 ， 
今 据 改 造 能 收 短波 自 数 公 尺 至 二 瑟 公 故 之 电波 3 未 识 能 改 迁 
否 。 如 能 改造 需 配 另 件 否 ， 亚 美 公司 可 以 代 短 改造 否 。 改 造 
和 后 能 收 所 界 各 国之 播音 否 ， 因 已 有 六 管 机 据 利 用 此 小 机 
( 答 ) 可 以 改 造 > 但 此 楼 拆 开 ， 偿 摧 窑 管 及 可 郝 电 阻 可 用 饼 
均 不 合 o 考 改 岗 上 时， 欲 匠 欧 洲 则 可 ， 狗 须 加 数 十 元 ， 收 美 贺 
划 不 可 能 


上 海 茂 海路 八 干 号 范 中 痕 


《352 问 ) 现 想 自己 充电 》， 禄 二 只 Tickler 小 充电 机 ， 可 以 充 作 十. 
炊 配 ， 坟 伏 腹 电池 床 ， 考 可 以 的 要 伙 小 时 充 之 。 


( 管 ) 二 此 种 充电 器 ， 充 电量 极 小 ， 如 要 充 八 十 大 配 之 电池 ， ) 基 
需 一 百 六 七 二 小时。 
上 海 蓬莱 路 县 党 部 马 江 翔 “ 


《353 间 ) 在 同一 天 地 粮 上 上 ， 接 一 旧 空 管 收音 机 ， 及 -一 矿石 收音 机 
， 当 将 惧 空 管 机 并 时 ， 矿 石 机 较 鸭 ， 关 时 理 低 何故 。 


( 答 ? 因 芙 守 收 香 杰 ， 有 二 部 份 之 电力 ， 传 至 碳 石 机 之 故 ， 其 
原理 部 Super=EHetrodyne 式 机 之 根本 e 
《 回 ) 先生 我 要 买 鲈 粮 电 收音 楼 在 何 处 圈 - 
( 答 ) 评 到 英 租 抢 湖北 路 四 十 三 号 明 焉 买 





一 一 委 作 个 符 案 了 ， 
第 - 式 汪 : 兰 商 廿 一 年 四 月 姜 日 


《354 问 ) 丝 有 一 碳 石 机 ， 内 有 粮 团 及 储 志 器 ， 其 天 粮 五 十 八 公 尺 
有 长 用 允 乏 ， 高 度 千 可。 其 地 称 接 至 自来水 管 ， 其 悍 极 小 ， 其 
至 不 可 闻 。 但 前 天 因 自 来 水 管 破裂 :水流 不 已 ， 衙 过 地 称 所 
接 之 处 ， 而 收 得 之 得 杰 成 极 多 ”与 用 芙 空 管 所 收 得 之 香 无 暴 
何故 。 
( 答 ) 昭 此 情形 ， 乃 地 柳生 自来水 管 之 接 币 不 佳 ， 用 一 地 入 夹 
序 惫 此 生 。 

(355 问 ) 该 碘 石 机 ， 收 得 之 理 极 小 ， 偶 以 天 地 迷 换 楼 ， 亦 能 收 得 
. ”但 亦 小 ， 请 释 其 故 。 惟 天 地 和 线 ， 自 窗 电 引 入 ， 傣 在 一 处 ， 
有 八 九 公 尺 长 ， 技 至 收 香 机 ” 蔽 三 入 均 傈 皮 粽 ， 是 否 或 有 感 ， 

应 作用 。 
《 答 ) 矿石 机 天 地 和 粮 换 接 ， 应 能 收 臣 。 天 地 粮 须 使 之 东 开 ， 否 
则 天 地 称 引 大 稼 间 ;所 成 之 储 电 器 ， 是 使 天 和 之 电 ， 未 平 收 

得 杰 上 时， 已 传人 地 糠 ， 故 收 井 减低 。 
《356 问 ) 单 管 收 得 机 : 当 收 鞋 吐 ， 忽 而 极 低 ， 彰 察 之 因 地 粮 未 接 
”人 允 ， 忽 胸 落 之 故 ， 请 问 地 糠 已 胸 落 ;何故 仍 能 收 得 ， 惟 极 小 
耳 o 
( 答 ) 天 地 稼 若 苦 完好 ， 则 成 一 完 公 回路 6 者 缺 其 一 ， 划 回路 
不 完全 。 但 仍 能 收 一 部 份 之 电 “。， 但 不 强 ， 故 发 声 极 微 。 

上 海北 四 川路 广 吉 里 五 百 六 十 四 号 杨 欧 荡 
《357 问 ) 本 装 有 一 只 三 回路 式 之 三 管 婴 ， 但 是 声音 不 芯 冰 。 闻 友 
人 说 ， 老 装 依照 亚 美 公司 之 来 复式 人 双 管 图 ， 可 同 四 管 机 一 样 
半 。 现 在 照 装 车 果 反 不 及 三 管 三 回路 机 ， 请问 是 否 装 揪 不 得 

法 ， 或 是 其 他 关 傈 。” 
《 答 ) 来 复式 收 埋 机 秽 造 法 ， 下 他 种 收音 机 得 厅 ， 有 二 邯 分 另 
件 不 合 或 几 造 不 合法 ， 即 恩 好 结果 ， 下 机 全 有 许多 人 得 械 
好 千 果 ， 请 完全 照 箱 本 做 ， 当 亦 能 得 优美 成 绩 。 

《358 间 ) “ ”如 用 束 复式 雨 管 机 ， 法 前 加 两 级 高 遇 波 放大 ， 未 哉 可 以 
否 。 如 装 上 秽 和合， 能 有 五 管 楼 一 榜首 和 否 ， 或 再 玖 些 ， 南 京杭 州 

天 津 等 播 井 能 匠 到 人 否 。 


 ( 间 )] 明和 下 是 新 并 是 老 店 
( 答 ) 是 开 十 五 年 的 老 上 店 
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( 答 ) 若 欲 赛 ， 须 加 低 肖 波 放 大 ， 著 欲 收 区， 须 加 高 遇 波 放大 
。 此 机 上 疾 婴 高 明 波 合 ， 当 较 五 管 机 更 佳 ， 但 尘世 不 易 。 收 下 
之 距 雄 ， 须 视 用 者 调节 手段 ， 方 可 决定 。 

(359 癌 ) 在 同一 机 上 * 可 用 二 条 刍 子 趴 们 管 否 ， 如 509 三 只 ，201 


一 其 :0 


AN 


《 答 ) 国营 


上 海 县 基 路 懂 福 坊 一 号 周 茶 源 


《360 间 ) 播 理 机 发 长 波 与 短波 ， ， 对 准备 电器 ， 入 加 ) 及 电流 表 ， 

过 末 个 物件 ， 有 什么 天 全 如 亚 美 公司 播 理 机 可 播 短波 否 
再 如 Radio Amateurs Hand-Book 第 九 十 三 页 机， 可 能 播 长 
波 否 ; 若 不 能 可 否 稍 改动 而 发 长 波 9 


《 答 ) 光 於 电 卖 方面 扰 基 天 低 ， 若 经 过 之 电量 不 同 ， 则 须 更 支 
。 发 香 机 之 波 必 长 短 > 公 和 视 储 电 器 之 储 电 是 ， 及 称 圈 之 评 洲 
率 而 机” 扰 委 电 手册 中 之 机 ” 可 改 成 长 波 。 


(361 间 ) 长 短波 十 用 收 和 机 ， 乙 电 欲 改 用 落 电 地 ，UX201 A 站 空 
管 ， 乙 电 只 须 用 四 寺 五 伏 耽 ， 但 是 市 上 所 售 茧 电池 均 入 五 十 
_ 伏 腊 ， 请 问 多 五 伏 腕 或 十 伏 腕 ， 对 於 收 各 有 无 不 同 。 


《( 答 ) 可 用 电 地 卖 跟 至 四 于 四 或 四 十 坟 伏 胶 用 之 。 


《362 间 ) 时 常用 一 或 三 伏 腕 电 >? 该 在 里 简 或 喇叭 之 很 ， 红 乡 接 电 
池 之 正极 黑 入 讯 至 负 枚 不知 能 保护 其 磁性 不 失 否 。 


《 答 ) 似 可 不 必 不 过 平常 使 用 时 ， 全 芝 本 人 相交 S 


上 海 法 租界 黄浦 四 十 作 号 张 速 臣 
(363 间 ) “第 七 种 条 本 ? 公 管 来 复 式 收音 机 ;在 -上海 是 否 可 以 放 喇叭 
， 车 在 距 明 上 上海 构 叉 百 斐 里 之 处? 用 匠人 简 收 香 ? 可 以 收 到 否 
《 答 ) 本 境 可 放 喇叭 ， 所 指 作 百 莫 里 意 指 何 卡 。 下 中 有 晴 傈 ， 
而 地 势 环 场 亦 有 极 大 关 傈 也 。 
《364 问 ) 亚 美 第 一 种 秀 本 单 营 收 埋 楼， : 收 下 各 播音 台 ， 效力 大人 


( 间 ) 花色 货 驳 多 与 鲁 钱 公道 否 
\ 答 ) 明和 让 货 牺 最 多 从 最 廉 的 让 
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* 可 情 不 能 从 陋 XGNE 奥 XGT 之 揪 普 ， 其 他 志 哇 可 以 分 电 
清楚 ， 主 问 有 何 法 补救 之 。、 

( 答 ) 因此 雨 家 之 波长 太 近 ， 实 做法 可 想 。 

(365 问 ) 。。 散 契 有 三 回路 单 管 机 ， 添 时 高 明 波 放大 ， 是 否 可 以 收 划 
这 处 播 理 。 高 过 波 放大 需 用 里 宏 管 厅 只 ， 可 用 一 只 和 否 ， 效 果 
如 何 。 

( 答 ) 可 以 收 还 处 。 高 届 波 放大 加 -一角 或 数 亲 均 可 ， 效 力 以 租 
多 合 佳 o 请 照 亚 美德 本 第 三 种 ， 四 答 焉 程 收 君 机 ， 依 之 婴 浊 、 
可 也 。 疹 并 本 刊 第 一 期 廿 四 间 ， 第 二 期 四 十 入 问 。 


E 海 施 高 卉 路 三 十 四 号 A 张 天 放 


《366 半 ) 鞠 电 池 不 用 时 之 保存 法 ， ,是否 将 所 液 完全 倾 出 ， 吉 用 请 
水 许 漆 合 ”部 可 永久 不 壤 ， 如 王 法 不 能 用 ， 请 示 他 法 


( 答 ) 
广东 新 会 大 新 路 头 州 中 学 核 


《367 癌 ) 欲 使 留 瑶 机 之 毅 童 ， 能 匆 可 忆 用 玖 简 锅 得 ， 2” 用 什 底 饶 各 
电器 械 来 速 搂 ， 可 能 匠 得 ”请 详 鞠 示 知 ” 


( 答 ) 用 一 磁 力 唱 头 ， 将 唱 头 之 两 乏 ， 和 5 参阅 第 
五 种 ， 第 十 种 亚 美 搬 电 名 本 

《368 间 ) 楼 压 器 中 有 1 :2 2 : 4 等 字样 ， 是 什 床 意 闵 ， 请 详解 之 。 

( 答 ) 工 .2 万 倍数 ， 但 优 2， 4 者， 要 旭 3.5 : Le 

《369 间 ) 我 看 见 有 R:E. C: 三 个 字 ， 未知 该 三 字 由 何 字 熔 写 ， 再 
R.E. C. 乏 圈 怎样 构造 法 ， 请 详 告知 。- 

( 答 ) R.E.C. 是 Radio Fredquency Choke; 就 是 高 遇 波 扼 制 和 
图。 是 一 个 无 铁心 之 线圈 ， 粮 之 相 站 及 轿 数 多 少 ， 须 视 所 经 ” 
过 之 电流 ， 及 所 要 议 半 率 大 小 而 定 。 


上 海 横 汽 路 第 三 号 金 志 梁 


< 问 ) 0 
(5) 明 站 钴 区 大 小 零件 均 有 





直 缔 三 何 认 各 和 
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《370 问 ) 现 有 收 君 机- 具 2 内 用 之 趴 窑 管 三 只 均 傈 409 A， 乙 电 
-本 用 蓝 电 闻 ， 现 气 自 做 代 乙 电 一 只 ， 要 有 一 百 五 十 伏 晚 ， 芋 
示 构 造 方 法 ， 巧 铺 介 略 专 赚 造 代 乙 电 方 法 之 书籍 数 便 :以 


元 窗 郑 o 
( 答 ) “请 内 半 本 浏 第 二 期 第 7 < 于 三 癌 及 醒 美 全 禹 电 簿 本 第 
种 。 
(371 间 ) “由 造 上 述 代 乙 电 ， 所 需 材料 ， 亚 美 公司 均 有 出 售 否 。 
( 答 ) ”内 造 代 乙 电 所 需 材料 ， 亚 美 公司 苦 能 供给 。 
下海 杨 偿 浦 军工 路 混 江 天 学 周 绍 泰 


《372 问 ) 邮 人 实 了 一 根 天 稼 ”长 和 三 十 六 公 尺 ， 欲 将 一 恨 分 成 二 
根 短 天 乏 :其 当 认 收音 机 如 何 ， 能 比 一 根 好 否 。 
( 答 ) 收 本 进 无 十 从 分 别 收 外 进 是 长 天 久 较 佳 。 
《3873 问 ) 己 昔 不 清楚 且 有 咯咯 之 静音 ”欲求 清楚 旭 理 甚 低 ， 现 
和 欲 使 二 昔 黎 而 清楚 ; 划 且 去 咯咯 之 豆 ， 未 知 有 何方 法 〈 收 香 
机 傈 三 回路 式 ) 。 
( 答 ) 未 悉 所 用 之 趴 容 管 与 电 如 何 ， 照例 可 以 区 ， 或 万 天 缚 太 
低 或 太 短 ， 或 地 迷 不 佳 : 或 再 生 力 太 强 。 
《3874 问 ) 嚼 入 收 XGNE ， XGX 很 轩 过 而 收 XGAH 圳 车 比 较 怀 些 
) 想 傈 软 圈 不 余 。 世 用 三 同 路 硫 圈 ， 天 粮 同 路 线 十 二 圈 ， 橘 
标 同 路 疆 五 十 五 图 ， 同 用 廿 四 号 入 ， 屏 极 回 路 缠 三 十 六 图 ， 


用 三 十 号 久 ” 
( 答 ) ” 照 此 情形 ， 弦 非 春 圈 不 合 ， 万 天 粮 太 短 
上 海江 西 路 午 臣 洋行 陶 廷 烧 


《375 问 ) 吕 人 附 赂 -外 ”万 照 科 学 六 书 合 组 统 路 图 岗 成 五 管 机 ， 
但 成 续 平 常 ， 故 另 加 一 级 高 届 波 ， 划 能 收 乏 东 各 电 首 。 用 四 
只 十 三 片 储 电 器 ， 校准 蚌 咸 困 准 ， 未 知 先生 有 法 将 储 电 器 减 
用 三 只 和 否 ": 


〈 间 ) 水 电 渤 去 充电 麻烦 用 何 法 便利 
( 答 ) 向 明 涉 丑 充电 器 在 家 充 最 便利 
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( 窜 ) 多 加 高 遇 波 ， 诡 当 更 妊 伍 。 郧 意 尽 信 是 人 电器 分 开 的 好 
， 收 程 这 而 过 化 ， 且 研究 时 更 惕 有 奥 趣 。 考 不 信和 则 可 购 一 僻 
进入 守之 ， 效 李 必 沽 " 炙 血 法 可 闪 闻 本 天 第 一 期 第 四 
问 及 第 二 期 第 四 十 信 问 。 

《376 问 ) ”用 高 遇 波 放大 ， 以 何 种 需 宜 ,例如 名 心 或 空气 锋 ， 全 厂 
能 用 空气 必 ， 但 不 知 在 何 种 方式 下 ， 始 能 用 氏 心 。 

管 ) 普通 此 用 空气 心 者 ,波长 二 分 长 之 电信 ,用 做 心 帮 压 器 。 


喝 沾 小 藻 浜 永 委 转化 厂 沈 永春 


(377 问 ) ，。 郧 入 有 A109 员 窑 管 二 只 
更 欲 改 做 璀 营 来 复式 ， 再 兴 - 只 RCA201 鞭 宏 管 ;未 知 可 能 
放 喇 叹 否 ， 倘 戎 吴 小 不 可 放量 叹 ， 上 海 可 能 否 


世 答 ) 用 一 枚 201 作 检 便 区 收 音 机 ， 可 放 喇 叹 ， 在 吴 小 稻 色 耳 9 : 
但 甲 电 须 注意 。 

3738 问 ) 公用 二 只 人 109 抽空 管 ， :做 杰 代 式 ”可 能 放 喇 叭 否 ; 收 
外 坟 成 绩 如 何 。 

《 答 ) 成 糯 不 佳 。 若 用 新 式 省 电 时 空 管 490 号 ， ; 则 不 相 上 下 。 


(379 癌 ) 。。 吕 人 有 融和 位 -一 只 ， 在 下 时 有 案 咯 之 南 ， 头 撕 支 声 理 较 低 
,是 否 先 博 ， 迁 平王 美 公司 修理 ， 当 日 可 之 取 否 o 
( 管 ) 大 机 简 要饭" 可 进 亚 相关 公司 亿 术 ， ; 大 概 隔日 可 取 。 


淡 线 二 线路 图 两 百 入 


第 十 三 种 入 路 ， 是 同 第 十 一 种 名 路， 用 - - 样 的 方法 来 导 节 再 生 力 
的 o 但 是 在 过 攻 路 训 ， 是 用 区 动 波 长 器 L1 ， 来 杰 代 屏 极 同 路 的 同 检 
灼 圈 过 区 动 波长 器 调节 屏 极 回 路 ， 奥 桶 回路 到 同样 的 波长 。 当 有 过 南 
个 回路 山 节 到 完 侍 相间 时 ，( 序 发 生 共 振 ) : 小 底 其 空 管 便 发 生 振 晕 
当 收 于 机 用 分 炊 忽 或 贯 时 接 的 储 电 器 来 调节 的 时 候 ， 同 时 释 动 波长 器 
旋转 到 很 近 共振 的 一 点 ， 因 入 再 生 力 的 作用 ， 可 以 收 得 黄 理 很 净 。 假 
合 福 生 屏 雨 同 路 同 时 来 油 节 ， 悉 全 是 在 收 理 机 中 人 尝 吾 委 低 的 播 理 台 





二 0 








ee 





也 狠 容易 收 到 。 凌 空 管 收音 杰 囊 所 用 的 芙 空 管 普通 市 面 上 多 可 以 里 
到 ， 在 使 用 的 上 候 ， 要 非常 当心 ” 符 极 的 电压 ， 须 供 欠 通 当 的 电压 ， 
否则 便 容易 将 摧 容 管 烧 壤 。 过 -一 个 收入 楼 ， 也 是 草 回 路 式 ， 所 以 愤 择 
和 ， 可 是 试验 没有 人 或 静电 相 援 ， 也 可 以 收 到 这 
。 不 的 播音 


第 二 四 入 关上 路 ， 是 个 最 条 间 的 旬 回 路 再 上 生 力 收 关机 。 用 -个 克 
动 波长 器 来 作 泣 节 生 再生 旋 。 过 萎 动 波长 器 一 定 要 很 小 的 ， 固 定 圈 不 
能 级 过 多 ， 狗 四 十 或 四 十 五 图， 转 友 圈 也 是 同样 的 图 数 便 狼 了 在 过 
收 香 机 中 克 动 波长 器 的 固定 图 ， 就 是 一个 普通 阁 圈 ， 而 用 天 粮 同 路 内 
-个 .001MED 的 可 爸 备 电器 Ci 来 届 节 的 。 地 区 是 接 在 寿 动 波长 器 的 固 
定 圈 奥 瑟 卉 图 的 接 联 不 。 转 面 圈 的 另 一 端 ， 通过 乙 思 池 与 下 简 ， 同 到 
凌空 管 的 屏 极 。 过 对应 当 用 小 的 寿 动 波长 器 ， 因 和 考 用 奈 淮 的 达到 波 
长 踊 ， 在 过 种 称 路 训 ; 不 容易 调节 到 较 短 的 波长 ， 汶 路 储 电 器 Cs 不 


(总 下 十 器 ) 





rr 
而 决定 6 


第 十 五 种 称 路 ， 在 理 管 机 中 竺 性 引 算 屁 最 好 9 一 个 标准 的 可 
过 互 应 器 ( 世 ，L1 ) 是 作 调 节 用 的 ”一 个 殖 副 波长 器 接 在 术 回 路 庄 ( 朗 ， 


一 一 一 过 人 绞 本 他 符 毅 了 ， 


第 之 四 六 一 年 四 :月 站 日 














次 报 乏 圈 于 ) ， 可 以 使 番 节 十 分 精密 另 一 个 同样 的 磷 动 波长 器 接 
在 屏 极 回 路 侣 ， 用 作 再 生 力 o.001MF 的 旁 路 储 电 器 )C?， 在 过 种 烙 路 


( 涡 肌 十 臣 ) 





可 是 要 用 的 。 了 照 普通 眼光 看 来 ， , 过 种 收 刘 机 调包 似乎 是 很 困 芭 ; 去 宕 
芝 机 抽 节 到 很 容易 o 初 裤 义 转 分 燥 饮 旋 幅 到 第 三 或 第 四 个 分 各 条. 上 ， 
在 闭 于 便 可 以 收 倒 广 播 的 电 吝 o 两 个 磷 盔 波 长 器 同时 旋转 到 删 刚 振 漫 
点 的 下 面 。 当 次 儿 同 路 出 副 调 和 节 的 时 侠 ? : 收 赫 时 常 可 以 得 到 很 好 的 效 
果 ， 就 是 很 嫉 的 电 放 也 容易 台 得 到 。 


第 十 坟 种 乏 路 ， 除 了 次 狼 回 路 是 用 可 要 储 电 器 作 负 节 ,来 替代 释 
勒 波长 器 以 外 ， 其 余 的 都 是 同 干 五 种 迷 路 一 样 。 铀 和 节 用 可 盘 储 电器 比 
赦 露 敏 些 ， 而 且 可 以 收 到 的 波 县 开 广 。 橘 极 省 电器 R1 普通 从 一 百 至 


( 凯 光 十 小 ) 





五 百 万 欧姆 ， 是 依 所 用 的 抽空 管 而 决定 的 。 过 收 苦 机 的 调节 是 同 第 十 
五 贺 一 样 。 假 使 评 输 选择 性 不 好 ， 可 构 互 话 器 的 配合 也 可 以 更 动 。 


第 十 七 种 攻 路 ， 也 是 一 种 三 回路 再 生 力 式 收 井 机 。 但 是 现在 屏 而 
路 于 ， 用 一 个 固定 的 请 草图 工 1 ， 缆 接 一 个 可 爸 储 电器 : C 求 灰 代 雪 动 
波长 器 的 工作 。 过 话 章 圈 的 大 小 ， 应 当 同 可 龙 互 话 圈 的 次 狗 圈 一 样 。 
一 个 五 十 圈 蜂 房 式 迎 圈 ， 用 在 过 个 地 石 ， 可 以 得 到 很 好 的 粘 果 "可 芍 


让 


第 匹 干 页 二 二 第 而 月 开 肯 











〈 融 上 具 十 泪 ) 





储 电 器 5， 也 用 .00046 或 .0005MF > 在 天 儿 回 路 训 作 调节 s 过 种 收音 
楼 的 抽 节 ， 是 同 第 十 五 册 第 干 六 两 图 的 五 法 一 杰 ， 两 个 可 歼 储 电器 要 
同时 情 吉 。 可 磷 世 风 器 在 过 称 路 吉 ， 一 定 要 用 好 些 ”而 灾 级 称 圈 多 有 
和 从 四 十 五 圈 至 五 十 图 。 初 航 铭 较 每 隔 作 圈 或 十 圈 分 一 个 粮 头 ， 用 分 烙 
鲍 来 调节 ， 初 缔 回 路 是 用 不 着 过 样 精密 调节 的 。 坛 验 的 时 候 将 甲 电 地 
正 负 换 恋 试 坛 ”或 许可 以 得 到 好 一 些 效 果 。 

第 干 共 种 入 路 ， 就 是 我 们 都 知道 的 蓝 纳 氏 式 (Reinartz Circuit) ， 
这 收 井 机 很 容易 调节， 而 且 很 遂 宜 於 业 从 应用。 过 入 路 以 前 是 用 作 收 


《上 豆 十 泪 ) 





狠 德 遇 波 的 ， 可 是 过 和 绿 路 收 挎 绿 电话 ， ; 也 可 以 得 到 很 好 的 针 果 。 多 圈 
工 与 LL， 是 线 在 同一 个 蛛 交 式 籽 板 上 。 过 些 籽 图 在 各 种 普 籍 中 都 已 经 
有 明 ， 就 是 在 插入 电 店 训 :时常 可 以 买 到 现成 的 LI 用 作 一 个 再 生 力 
义 圈 ， 但 是 再 生 力 自 从 可 营 储 电器 C 的 人 备 电 量 回 授 作 用 而 得 到 的 ， 他 
的 容量 是 .001ME 可 长 储 电器 C! 通 常 可 用 或 0003 生 :00046 或 .0005NWME 
。 要 极 储 电器 ，C? ， 容量 是 .00025MF 。 乙 电池 电压 多 少 ?是 要 依 所 用 
四 容 管 而 决定 的 


第 十 无 种 称 路 ， 就 是 改良 的 蓝 秽 氏 式 收 埋 机 。 过 种 线路 似乎 是 很 
新 奇 的 ， 但 是 不 外 於 一 个 不 调节 的 初 入 绢 圈 ， 而 用 储 电 量 同 授 的 方法 


< 一 和 缔 本 个 答 荣 个 一 
第 元 平和 证 放 帮 和 2 
, 做 再 生 力 调 节 昌 了 。 在 图 中 工 是 一 个 人 溺 式 的 标准 可 释 互 睛 器 ， 次 级 


称 轿 可 以 旋 业 至 一 百 作 十 度 的 。 次 级 粮 圈 奥 初 级 稳 轩 的 末端 相 该 ， 初 、 
孝 称 图 的 下 端 ， 每 圈 抽出 一 个 众 头 ， 而 用 从 多 和 来 油 世 。 分 要 编 油 季 














( 阐 兴 十 忠 ) 


润 数 多 少 ， 便 能 锡 得 到 很 好 的 选择 性 。 可 炎 储 电器 C 的 容量 是 .OO0LMF 
”过 储 电 器 用 来 发 生 再 生 力 的 。 当 过 收 埋 机 调节 时 ， 分 狼 久 随便 辐 到 
那 一 个 分 箱 上 >， 再 司 动 可 释 互 应 器 的 可 动 图 > 到 收 到 电信 的 一 点 ， 
再 将 可 委 储 电器 C 转 奈 ， 增 加 他 的 容量 ， 便 可 以 得 到 很 瘤 的 声音 。 用 
芍 时 候 ， 最 好 将 可 多 互 应 器 同 储 电 器 同时 调节 ” 永 速 保存 他 的 再 生 力 
， 南 是 很 弱 的 电信 ， 也 可 以 收 匠 。 


第 二 十 种 稳 路 也 是 一 种 三 回路 再 生 力 收 得 机 ， 但 是 在 过 种 粮 路 中 

英 简 殿 乙 电池 都 不 在 振 引 儿 路 于 。 过 是 要 知道 的 ”就 是 其 空 管 的 桶 

极 同 路 是 不 接 糙 极 ， 而 通过 多 动 波长 器 到 屏 标 ” 桶 极 波 电器 及 -- 定 要 
从 柱 极 接 到 甲 电 的 正极 .= 所 用 的 各 种 另 件 : 是 和 前 面 礁 种 是 一 楼 的 ， 
就 是 调节 也 是 与 别 种 三 回路 再 生 力 收 香 机 没有 多 大 的 差别 。 可 欧 储 电 





本 


加 C ， 屏 极 释 动 波长 器 志 1， 陨 向 奥 乙 电 都 不 在 振 昌 同 路 彭 ， 汶 路 储 电 
器 也 不 一 定 要 用 。 过 黎 路 十 分 到 做， 而且 轴 饰 也 很 方便 ， 龙 其 是 宣 
堆 收 蓝 棱 带电 训 。 








4 生生 人 二 - 
时 守 管 复活 法 

黄 窑 管 时 间 用 长 从 ， 往往 因 竺 极 放 射电 子 减 少 ， 屏 极 电 流 也 随 着 
降低 ， 所 以 每 每 条 极 也 会 发 亮 ， 可 是 失去 作用 。 用 者 入 以 乱 是 芙 空 管 
盘 造 不 精 或 质料 不 佳 ， 其 实 惧 鹤 管 中 有 一 定 的 圳 命 ， 假 使 用 者 经 验 好 
些 也 可 以 使 划 守 管 的 豆 命 增加 。 芙 容 答 砸 到 有 造 种 现象 ， 果 然 一 部 分 
是 由 於 趴 空 管 冉 造 时 人 缺乏 精密 ， 然 大 部 修 的 原因 ”还 是 由 共用 者 不 诞 、 
惯 。 或 者 烃 验 不 册 富 的 缘故 。 o 芙 空 管 所 以 会 发 生 过 种 现象 大 和 绝 有 四 
贴 原因 ， 第 一 点 因 条 极 电压 灸 然 卉 高 的 使 秩 极 钙 层 (Thorium Coat) 放 
散 : 第 二 点 因 粽 标 电 古 大 高 : 使 囊 面 钵 出 现 这 下 小 讼 表面 盘 层 的 放 散 
率 ， 第 三 点 因 凌 空 管内 父 留 气体 起 电 郊 用 作 :使 电 旗 子 (Ion) 猎 过 和 
极 ， 将 针 原 子 (Thorium Atom) 打 落 ， 第 四 点 因 粹 极 电 压 太 低 : 使 钙 
层 团 千 而 放 散 还 役 ”和 纺 之 :过 种 凌空 管 逮 不 一 定 是 文物 ， 仍 有 法 子 
可 以 使 之 复活 (Reactivation) 。 芙 宏 管 施 以 复活 法 和 后 ， 在 坪 短 期 间 惧 
内 ， 仍 是 有 相当 的 效力 。 不 过 在 施用 复活 法 之 前 ， 先 须 作 一 种 放射 试 
有 输 ，(Emission Test) ， 用 以 决断 该 趴 空 党 是 否 有 复活 之 可 能 "。 党 下 


放射 试验 用 一 只 MA. 电 流 胡 ， 一 只 电压 表 一 只 可 多 电阻 及 一 只 
开关 ， 连 接 如 圆 (一 )。 用 适当 的 电压 ， 供 、 
欠 糙 屏 两 极 (电压 高 低 视 所 用 芙 空 管 而 定 ) 

当 将 虹 关 开 合 ， 便 可 以 在 M.A, 电 流 胡 上 
看 出 ， 屏 极 电 流 的 大 小 。 再 由 放射 试验 表 
上 核对 ， 是 否 是 超过 芙 空 管 放射 应 有 屏 极 
电流 的 最 小 值 。 倘 使 MA. 电 该 表 上 所 指示 
志 流 : 不 到 应 有 屏 极 电流 的 最 小 值 时 ， 那 
秦 过 管 已 失去 效用 : 若 试 将 条 极 电 压 屿 然 
使 之 二 加， 而 屏 极 电流 也 随 着 增加 ， 划 可 


” 必 决 定 过 管 还 可 以 施用 复活 法 ， 使 之 发 生效 用 。 





(加 | 将) 


- Mb 


























将 极 | 尿 杜 | 最 小 放 |， 龟 “ 豆 
的 “本 类 | 过 本 | 筷 三 | 射电 注 | 臣 隐 轩 井 娄 辆 只 可 











汪 泣 世 辐 
499 “UX-199 OCX-399 3.3 | 50 6 MA. | 1I2| 31015 秒 ， 4 | 380 分 
的 | 
401 TSX-201 GOX-301 8505 202. 161.10.55 秒 7| 30 苍 下 
440  UX.240 CX-340 50 | 14 MT. 4. | 16130315 秒 | 7 30 分 
400A UX-200A CX=-300A 50.114M。 16 10:15 秒 | 到 |1 830 和 苏 : 
410 “UX-210，CX-310 100 | 85 M- 扰 厂 白 9 | 30 分 
_UX-216B 人 X2516B 85 M。 铸 各 白 945330 共 


50 6-M: 
50 6 
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505| 852 
50 | 957M: 
0 MT 
150 | 200 M. 
250 | 560 NM 
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CE 二 二 的 全 
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No 王 


481 0X-281 ， C 和 -281 
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全 下 洋 
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复 浩 的 方法 ， 天 祖 半 全 管 天 效 的 程度 深 访 而 定 ; 普通 从 二 种 。 一 
种 是 效用 稍 失 老 ， 一 种 是 已 失去 效用 者 ， 每 种 分 三 个 步 灵 使 之 复活 。 


关 放 其 容 管 效用 稍 失 者 ， 第 一 步 先 取 去 屏 桶 两 极 电 压 ， 第 二 步 供 
洽 标 准 电 压 ， 使 粹 极 作 用 狗 三 三 小 时 ， 第 三 步 时 常 作 放射 试验 ， 志 榜 
一 求 ， 在 窄 管 便 可 以 恢复 效用 。 


天 放 芙 窑 管 已 失去 效用 者 ;第 一 步 先 取 去 屏 柱 雨 极 生 帮 ， 第 二 步 供 痊 
一 定 的 高 电压 ?使 特 极 作用 在 一 定 的 短 时 和 浊 内 ); 运 各 娥 白 (Flashing) 一 
天 法 ， 可 以 使 入 极 表面 澳 竣 。 再 由 第 三 步 丛 书 (Ageing) 态 活 ， 供 答 一 
定 的 低 电 压 ， 使 等 极 作 用 在 一 定 的 长 上 时间 内 ， 肖 种 电压 的 供 狂 ， 结果 
使 入 极 的 狂 ， 复 成 新 的 一 层 ， 出 现 放 和 粹 极 的 表面 ， 花 是 真 窍 管 效用 得 
复活 。 
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复活 的 方法 ”上 面 已 弥 六 过 ， 不 坎 运 人 ” 就 是 复活 
法 的 电压 供 欠 ” 不 但 四 了 
流 电 可 以 用 ;( 乾 电池 或 
蔓 电 池 ) 就 是 交流 电 也 
可 以 用 。 不 过 普通 用 的 

”所 以 须 竺 过 降低 释 压 
器 ， 使 之 电压 降低 认 通 
当 的 电压 缴 可 。 图 (二 ) 






( 国 11 虑 


4C 陋 川 普 ) 











各 大 镍 姓 电 商店 此 有 出 售 









观 造 修理 


各 式 大 小 移 层 只 
经 验 站 富 届 计 准 克 
如 有 修理 或 定 婴 新 件 请 性 上 醒 
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